The producer of the InstroiBeiit reserves for himself the 
right to introduce oonstfuotionsl ehsnges* 



DpoHSBOOTTeai npnCopa ociaBJiHeT sa codofi npaso BEeacHHH 

KOHCTpyKTHBHHI HSMCHeHM. 



Der Geratsproduzent vorbehalt aioh Recbt fur Konatru- 
kcionsanderungen* 



Producent przyrz^du zastrzega aobie prawo wprowadzenie 
zmlan konatrukcyjuycb* 



Zjedcoei&one 

Zak^ady 

Elekt ronle zse} 
Aparatury 
PomiaroweJ 
^•ratponlk* 



OPIS TSCHUICZTiY 

Generator typ G 430 



13341 



<irik 



Obowleg^jo o^ dnia 



Uniewatniono dnia: 



1 



10 Hz 
100 Hz 
1 kHz 
10 kHz 
100 kHz 
1 HHz 



Genantor typ G 430 nr fabryezny 

Zakrea ezegtotllwosei 1 Hz * 1 UHz 
w azedein podzakreaaeii od 1 Hz do 

od 10 Hz do 
od 100 Hz do 
od 1 kHz do 
od 10 kHz do 
od 100 kHz do 

Uebyb roboczy * 5 % 
ganleele Wfi&cicm9 

Sygnak ainuaoldalny regiaovany pkynnio od 0 d<^ 10 Yak 
Sygnak prostok^tny - regulovany pkynnie od 0 do 20 Ypp 

Eegulaeja akokowa - 0 dBt 20 dB, 40 dB» 60 dB 
Uebyb podataaovy * 0^3 dB dla aygnakta ainnaoidalnego 

i 5% dla aygnaka proatok^tnege 

Zniekaztakyatiigi Biaiiniowe arimakn alnaaoidalnego ^ 

4 O 9 O 3 % v zakreaie 100 Hz do 20 kHz 

^0,1 % w zakreaie 20 Hz do 100 kHz 

^2 % w zakreaie 1 Hz do 1 HHz 

Czaa naraatanla 1 opadanla zbocza iapulao proatok^tnego 450 na 

Rezratanela mridciowa tkaaikai 600 Gha 

Zaallaaie : 220V t 10*; 10 VA uz 

ynaiarr t azerokodd 202 Mi« wyaokoAd JI8 / ^gkpbokodd 

tttt* 41*8 kc 



Ark. 



1 



A-szy 



20 




• ' sns TRsSci 

Prg#snaegni> - y r« yr»%da 
2^ Vjposaimig 
3# Wgronki prmcj 
4* I>ang tgehsiegng 
5* Zasada dgia^gnim 

6* Rogaiaasogaiiia alaaeBida ragalaeyjsjreh 
^rag gaelakdv vajdeiovyeh 1 wji^eiemjch 

7* Obatega 

StMjania 

9« lapraay 1 akg aao aa kontael# 

10* l^kaa alaaantdv 
^ 1 • Sebaaat idaovy 



arkaas 

3 

3 

3 

3 

5 

7 

7 

10 

12 

15 





Oeoerator typ G 430 j«st zr6dl« sygnate slnuseldalBago i preate^ 
kfttaego w zakresle czeetotliwodcl od 1 Hz do 1 MHz w ozodela prM^ 
taczanyeb podzakrosaeh. 

Jrzeznaczony jest do badad sparxftn tolskenunikaeyjnege 1 elektro- 
akostycznego, elektroaedyeznsgo, urs^dzed sszwisowyeli i.t.p. 

2. typosadenla. 

Opis toohnlezny - Generateop typ 6 430 
garunkl oraev. 

Srzyaz^d przyatosowany jest do pnsy w vaznakaeli odpo>ladaj%Bye]t 
snaBLionovyift waxtiskoa praey* 

a/ taoparatura otoeaanla 4*23®C /2S6 K/ 
b/ wilgotnoid wgl^dna 45 - 55% 

o/ eiixiienia atiii08fex7esxia 660 - 1060 abar /86 « 106 kil/a^/ 
d/ ez^etotliwosc xiapi^cia saallajaeego 50 Hs 
a/ wartodd napi^eia saatlajaeago 220 V ± 1 % 
f/ wst^pnp ezaa v^grsavasla 15 aiimt 

3«2. Znamlonowa warunlfi 

a/ tanparatupa otocsania +5®C - 440®C /2?8 - 313 K/ 
b/ wilgotnodd wzgl^dna 20 do 80 

q/ eidniania atooafaryezna 800 - 1060 abar /80 106 kV/a^/ 

d/ ezpatotliaodd oapipeia aaallajaoago 50 Hs 
a/ wartodd napipoia sasilajaaago -220 T • 10 56 
f/ wstppnj esaa vygnaaaaia 15 almit 

g/ dakldeasla radioalaktr^osna • poaljaliiia aaka ^ . 

Ola snaodoaoiiycb waruukdw praep prspngd spaknia apaagaaia . 

w sakzasia acbjbda xoboaspolu 

4^ Due teehn<e«»s^ 

* 4.1. Zitkres ezestotllwefel. 

Oeoerator pokryw* psunio espstotlivodel ed t Hs 4e 1 Ub ir ssedois 
pedSalOFOsaolu ■ 

ptsrwssy podsskrea * '1 Bs 4o' 10 & 

dmsi podsakres - tO Bs te 100 Bs 

t>sssit;.'pedssks«« • tOO' U - ds 1 kBs - ' 




ezwar^y podzakroa 


• 1 


kHz 


do 


10 kHz 


piaty podzakroa 


- 10 


kHz 


do 


100 kHz 


azdaty podzakroa 


• 100 


kHz 


do 


1 UHz 



4.2. Hl»dokl:adHo4<5 cgestotllwo^ol. 
Qeh;b reboozjf * 5 % 



4.3. Hapleeie WT.1ielowe. 

SjsxiBk ainusoidaliiy • regulowanj pS^nnie od 0 do 10 Vsk 
^gaak prootok^tsy • rogulowany pitjnnlo od 0 do 20 7pp 



4.4. Ttumlt napleola WTi^eiowao. 
Rogulowany skokofwo, daJ^ej tluodenlo 
20 dB, 40 dB» 60 dB. 



sjgnakn wyjdolovogo 0 dBy 



A.5. RozystaneJa WTlIcioiga w poayeii OdB 4700^ dlo f • 1 kH» 



4.6> RegJstano:ja inri^ciowa tkuaika. Wartodd snoid.onova 600 Obau 
Ochyb robocsy - 3 S* 

7>_Medok2adDod<S tkumlka 
c sinusoidednego • Of 8 dB 

dla eygncJtu prostokatnego « 8> % ^ 8 mVaat gdale wartodd 8 hT 
oa.nao8a aygnak rosatkovy o eaasio trwania ponldoj 20 ns* 



A.8. Bledokkadpodd aaplecla iry.isciOTrego> 

Dcliyb podstawowy * 0,3 dB* dla eygnako ainuaoidalnogo 

i 5 % dla aygnaku proatokatoogo 



4.9. 2niak8gtakcenla,nleUniow a^CTaku alrmaoidalB.aigft^ 
Wartodd znamionowa 

40,03$ « aakroaio ez^atotliwodei 100 Ha do 20 kHz 

<0,1 % w aakreaia eaeatotliwodoi 20 Hz do 100 kHz 

<2 $ w zakMaio ez^atotllwodei 1 Hz do 1 MHz 

4.10. Czag ooadanla 1 naraatanla zbocza Inimlau prostokatnego 
Wartodd snaaloxiowa < 30 na 



itMi 

Przyrzad przyatoaowany joat do zaailania z aieel o wartodci napl^^ 
ola zavartoj w graniojaoh 2207 • 10$ i ez^atotliwodoi 30 Hz. 

Pobdr Bocy 10 YA max. 



4.12> IHakaTOalne stake napiecia welselowe poni^dzy zaeiakami 
Wyjdoiowyiii a obudova przyrzadu 130 Y« Kapi^cie prdby 300 Y. 



1 



Ark. 4 



A>szy 20 



l 



"SUBlniJt BZ9Toko£6 202 wjBOko66 6B gf^hBkoid 237M| 
4^1 4> Haaa: 41 »dkg 

5» Zasada dzia^acla^ 

Sasad^ dsiaiania pcrzjrzadn porzadatawimo na rya. 1* 

W przyrzadzla BK)±na vyrdinled xiaat^paj^e ak^ad^s 
1* Wzmacziiaez s es^sel^ BDatkow;^ /ganaratar/ 

2« Ukkad foTBOfvania proatak^ta 

3* Tkaalk v^jseioaj 




Gacarator praeuja w ukkadzla atakopr^doaego vzaacniaeza a aoatkiaa 
Wiana i tarsiiatoraa atabilizaj^eya aotplltada oaplacia ayj^iawago* 
Wzoaeniacz zbudowanp Jast na aiadnlu tranzjatoraelu Piarvasj ato-* 



plan pracuja na tranz^etorza Tt w tikkadzia wapdlnago aaitara 1 
atarovany jaat z aoatkau Spgnak dodatnlago aprz^ianla swrotnago 
doprowadzony Jaat do bazy tranzyatora* a aygnak njBmnmg^ apn^ia* 
ziia zvrotnago dochodzi do amitara, przy ezya razyator aaitaravy* 
atemovl jadn^ z gak^zl Boatka« Drug^ gak^zi^ razyataneyjn^ noatka 
Jaat tarolator* Drugl atop! ad wzaaeniaeza praeuja na ti^zyatorza 
T3 w ukkadzia wapdlnago kolaktora 1 na za zadanla obnikanla iapa- 
daneji vyjdclovaj piaxwazago stopnleu Trzaci atopiad to aynatryezn^ 
ukkad pnao^waobQy na tranzyatoraek T4 1 T5* 



T 



Ark. 5 



A-fzj ZO 









t«n pu^uj# s m^jmX galanMi pradti ko^laktora 1 Mpawnla 
atarowanie atopiiia aykonawoaago duiya i aako znieksztakeonjm eygna-* 
tea* Oatatni atoplen wsoaenlaeza zairlera wtdrniki koapleaentarn# 
t6 1 T7 1 atanovri wzmacniaez aoey klasy B o nisklaj lopadaneji 
ayjdeiowaj* 7a wsoaoniaezu zaatoaovazio azarag dodatkowych alaaastdw 
koxygujaoyek eharaktaryatyk^ fazova tak» aby nodna byko uzyakad 
atabilBa pgac§ przy ailxiyii aprz^iania ujaanyou Moatek 7iana okra«> 
dlajaey oapatotliwosd ganaratora poaiada jako alaaant ragnlaeyjsy 
podvdjny potanejoaatr R1^ R2 o logary taieznaj ebaraktaryatyca* 

. podatkowa razyatory azaragoaa R3 oraz R4 R3 okraslaja makayaalxia 
ezpatotliaodd zakraau* RagolaeJo azaatotliaodol akokoao przaproaa* 
dza aip przakaezaJao kondanaatory veb 9 dzaea w gak^zla aoatka* 
va vzaaesiabzu zaatoaowano ukkad koapanaaejl sradniago pot ane Jala 
ayjdeioaago od zalan taoparatary 1 pr^da bazy tranzyatora T1« 

Po kom^anaaejl taaparaturoaaj zaatoaowano traszyator T2, natoiBiaat 
do akoopanaovania zalan pr^dn bazy wynikaj^cyek za zolannaj razy» 
ataaojl R2 potanejoaatry R7 1 RIOt aatawiona tak, ia przy zoianla 
ozpatotUaoici dradni potancjal wyjdeioay jaat praktycznla ataly* 



S.2. Dklad fornowanla prostetata. 

Uklad praeaja pa tranzyatorach T8 1 T3 z dodatnla aprz^ianiaa 
stalopr%doiiyB« atanowiaoya aklad przarzatnlka. Pozloay vyjdelova 
okradlona a^ naplpeiaai aoitara 1 kolaktora tranzyatora T9* 
Raguiaejp ayoatrli proatok^ta tiool^lvla potanejoaatr R37 1 R40* 
Calaa obnliania lopadaneji ayjdeioiraj 1 dla zonlajazania wplyva 
boezniknj^eyeh pojaonodei obeiadania na ezaa przalaezaniat a przada 
I vazyatkia dla zapaaniania aynatril iapadaneji wyjdclowaj^ dla oby* 

f dm .poldmk przablago zadtoaorano vtdmik koo^lanantany* 

< ■.**** 

Pla tmiknipeia wplym aprz^iad tikladn fomujzoago na aygnal ainuaot 
idalny.prsy praoy ganaratoraa Jako frddlaa aygnalu alnuaoldalnago » 



ayldOM aid napidoia zaailajdoa przarsotaik* 

• ... 

«ipg wwideioay^ T*:, 




> dymaly z gmaratora ainoaoidy 1 tikladii fonaaania proatpkdta 
>dopro a ad z ana .a% dtaloprddoao do gniuda wyjdoioaago przos potamJaN 
I pair ragalabyjny R43,oras dmognimay tluaik razyatancyjny o auao--! . 

wattyck . tluaianiaolu Tluaianla tluaika aynoazo 20 1 40 dB 1 uaodli-^ 

< ilajt guMTstorm « •temolca 1t1» 1t10« tilOO 




5. A. ■>»<«». 

Zaailaes dost«res« sTMtijesayeli amlfd • Sn.T fr%j 
tel i^p*d«oejl 




w.iielowyeh 1 wYiseiOTelu 

Va zjrstialra ptjXj cxokemmi oras tylsaj 
vldoesoa aa Baat$vaj%ea alaMBtyt 



caoaaataaa ^98*2./ 



1. Zaelak aktyaBj a^gaata ayi^aiovaga. 

2* Zaelak Baa^ /aiaaktjnnj/ aygnaka ayJieloBaga* 

3. Zaelak fodkaesoay do otoodoay yrs 7 n%dii. 

4* Mcratko ragnlajad* peslea apguaia ajjlnlnaata 
5« nrspelakl ayklaraJaea xadaaj a^gaata ayjialaaaga* 

6. PrsTelaki a^MnaJaea aapdkmqnnlk tkaaiaBla apgnata ayjdeleaaga 
?• Znyelikl ayUaralasa pndialrraa aspatatUaaiai g ana a a a ji* 

8. Pokrptka pnaatrajaJaiM aspatatUaedd gananajl. 

9. Plrxyelak sakaaaaJaap pvqrnpii da aiaal saallajaeaj. 

10. 2ar<Mca aygoallBaJapa ataaaaada prapnaidB da alaat aaaUala*^* 

11. Ssmtr ^aeieap. 

12. lafiOBaeJa a aarll» aaaana fatepaaapa, a^tpata aaeUadadOB* 



13. Snrm k aeaaea saclA alaaktpanp a a ha daa a paspaaada* 
2a_flbS2Bl^a 

Wlaaaaala pnpnada da ttxcl taailaippaj ajiiiaTIiiawaa iaark - 
dardaka /4/. • pnppadka kaalaaaaadal agpBtaav baapdaeasika 
aaladpt 

- adkrp^d aderptp /I/ airrpaajaaa akadeap fBBpxsp^a^ 

- adjad daiaa aapdd a ba d e a p /2/» 

• apalaaid b aa pl aa— dk /3/» 

- a a k ad a rd i a da rpa d d akaAaap* 






V 





8^ StToieni# « 



gczMxmtozm aalety pn«pro«mdsi6 pn^ uijcta aaBt^paj%qp<i^ 



t» OftcjXoekop 9 paaaw i 30 UHs 



Cs^atoteiOBien-csaaoBlers liesiioy 
5* WoltCBiars napl^elA salasnego: sakras napi^eioaj 10 bT • ^ Vsk 
1 sakres es^stotlliio^i 1 Hs -* 1 MHs 
#« Mlarnllc saiakastaXeati xd.alinloayoh o xiajiiiiiajaaja aakraaia po- 
■laroapB 0^1^ 

$# Waltoniars napl^la stakago 10 aT «» 30 Y 

6* Saallaas napi^la atakago *i-21Y; ZOOmk 1 -21T; 200ak /niapotnalstp 
w prsypadka alQraaiiia wevn^trmego aaailaeaa/* 



aa ^tpeia eaokowaj aata«l6 naat^j^eo: 

^ pakr^lo poaiom naplYCia ajj^iovrago aa aakaima^ 

^ tkoaik i^jaaiofpy iia aaro tkualanla^ 
pnaki|eaiillc rodaaja ganaroaanaj fonkoji na alxmaoid^, 

* prsaki|eaiilk ay 1 >iaraj%e 7 podaakras cz^stotllvodcl ga&axaeji zikt 
^ pokr^tko praaatzajajiiea ea^otllwodd na eyfr^ 1^ 

P roalntoaad ponktp 112 oras 3 14 /tplko w przypadka korzyatania 
a aaant^rsnago £r6dka aaailaala/* 

Strojama gasaxatoza nalady prsaproaadsld aadktig xiast^:^j^eaj kola}* 
aodels 

1* Podk%esj6 aoltaalars n^l^la atakego do panktu oanaeaonago sa 



l^ytea nr 1 1 nlaaktjwnago saciaka ay}dcioaago na pkyola ezokowa} 
ganazatoza* Potanejornatran R57 natawid napi^la na aartodd *21 Y« 

; 2* Podk^zyd aollcalazs napl^oia atakego do ponkta nr 3 1 zaelakn 
alaaktyanago. Potenejoiiatrea R54 natawld napi^cla na aartosd -►klT^ 
I# PoalYdsy ponkt 1 1 aaelak nlaaktyany ozaa 3 1 aaeisk niaaktynny 
ai%agy6 m aa n^t z an a frddka Haallania nataalona lat aartoddl napl^ 
-21Y 1 ♦kIT. 



i PotaneJoMtzaa R30 natairld napi^la na nartodd 0,35 Y» 
'S# Vk^pgyd woltoalars napl^ela atakego na raayator R51v 
r Potanejoaatzaa R22^n^^ napl^la na nartodd 1,3 Y* 
4w W^oayd aoltoBlar*^ napl^ola atakego p<nlqdgy kolaktor 
P2 .1 aaelA nlaaktynny* 

.Qatavld potaBO}eaa1oraa H18 n^lfola na aartoddaO,4 Y# 




7* voltcoierz rjapiqclft stalego poci^ay aaeiaki wyjselom 

fi®ae«tora. Prseatawid pokr^tlo przestrajaj^ca cc^stotllwosc sa 
10 1 potenejocietreai R7 \i&tawic ziapi^cle na vartoid 0 7. 
adi^caaj^ voX'toolef sa prsastawld pokr^'tXo praas^rajajiiea 

es^statliwoid na eyfpt. 1 1 potenejoaetran RIO ustaaic napi^elt 
aa aartodd 0 

9^ Po w tdrgyd strojanla aadXag ponktda 7 18. 

10. FodX^zyd na saeiski wyjdcloaa woltooier* napl^eia salennaco* 
potenejOD 0 tr«B R35 aatavld zsapl^cia na wartosd 10 Vsk. 

11. PodX^syd na saclnkl ayjdeiom Uemlk cs^stotllaoeel - przy po- 
aoey potenejooetru H4 ustawld es^stotllaosd tak» aby cyfry 1 t 10 
sgadnaXy si^ a adnaytea na ea^atoseiaftlerau. 

t2. PraeX^aziik podaakrean eatatotUwodei uatawld xIOOk. Pokr^tXo 
praeatrojenla ea^atotliwodei uatawid na siakalacsa. T'i^cayc sa za»* 
elBki ayjdeiova oacyloakop. Potenejoaatrca R^8 nstawlc maksyoaln^ 
ca^atotllwodd ganaracji pray atabilnya xiraeblegu ayjscioT?ya, 

15. Ha aaelski ayjdoioM genaratora podX^ayd Ileanik ea^stotliao&ei. 
Pokr^tko praeatro jenla ea^atotllaodei praekr^id w prawo na cyte^ 
1. RondensatorcB Oil natawid ea^atotllwosd generae}! na 100 kEa. 
Praestaaid pokr^tXo praestroj^ila ea^stotliiiDdei na eylr^ 10 i pcM 
taneX<netras R9 ustaald ea^rtotliwosd 1 !!Ha. 

14* Praeatrajad ganexator od aartoeei 1 KBz do 100 VSs apraadaaj^o 
jodnoeaodnla popramodd akalovania. Dokonad torakty potenejcDot- 
raa R9 roakXadaJ^ bX%il w oakya saloresio. 

19. PraoX^znik rodaaju praey ustaarid na fal^ pro8tok%tn%. Do aaoiakda’ 
ayjdoiovyeh x>odP^ayd oacyloakop. Uataarld pokr^lo praaatrojonia 
. ea^atotliwodoi na eyfrt 10. Dokonad korakeji aymetril potanejcmat^ 
tm R40* 

16. Praoki|canlk podaakraaa ea^tatotliaoiai aataarid xIOO. Dokonad 
aatrii potaneJOBOtroa R57* 

1T» Odl^oayd aavn^trana drddka aaailmla 1 aavnaad aaeiakl 3 • 4 ccaa 
1 • 

18. Dokonad korakeji napi^ *217 1 -fPIT Jak w pnnkoia 1. 

f9m Spzaadaid aoplitad^ £ali proatoloitiiod aS%caaj^ oaey^OBkop na aa» 
eiakl ayJ6elooa. W praypadku potraaby kor^ke^i ragnlaeji dokonad 

yopitaas awl^kaaaaia xnpi^ela *f217 potenejaaotrta R54. 

2D# W pnypadloi aoi^kaaanla aapi^la 4^217 dokonad posuwiiago ateo jani^ 




5arrawy r okregowe kontrole # 

Okresowe kontrole prssyrz^u nale^ wykonywa<5 ras na 6 miesi^cy. ^ tym 
celu nale±y aprawdzid paraaetry przyrz^u na zgoduosd s podaaymi w 
puDJcoie 4 danyml technicznyal* Korekcjl parametrdw aale:^ dokooad w 
oi>arciu o rys. 4« przedstawlaj^cy rozmieezczenie element 6w ustawczycb 
oiraf rys# 5. przedstawiaj^y schemat montatowy eleiaentdw plytkl xm 
tie ^cie±ek« Ka rys. 6# przedstawiono schemat tdeowy generatora* 
doxrazoea naprawa generatora polegaj^ca na wymianie elementn nosl w 
eohle ryzyko zmlany ktdregos s paraaetrdw generatora* Halety wi^c na 
podstawie schemata ocenid jakl parametr nale±y skorygowac. I tak np*r 
«» przy eymlanie dlody D3 nale^y potency ooetrea R54 skorygowac wiel-» 
kos<5 napl^cia zasllania w celu uzyskania wlasclwej aaplitudy sygna^ 
ka prostok^tnego^ 

pray wymianie tranzystora T2 nale^ potency ometrem R18 skoxrygowad 
wielkosd napi^cia na kolektorze tego tranaystora na wartosc 0,4 T, 
a nast^nie potency ometrazai R10 i R7 ustawic zerow^ v/artosc napi^*^ 
cia stakego na wyjsciowych zaoiskach generatora w obu koncowych 
pnnktaeh skali cs^stotliwosci /na zatkresie 1 kHz/ , 

• prsy wymianie tranzystora T5 nale^ potenc^ooetrem R22 ustawic na-* 
pi^cie na easiiterze tego tranzystora na taks^ wartosc, aby potencjak 
staiy na zaciskach wyjsciowych generatora byk rdwny zero, 

— w przypadka koniecznosci ponownego ustawienia pokotenia pokr%tka 
przestrajaj%cego cz^stotliwodd w stosunka do osi potencjometra 
R1— R2^ ustawienle cz^stotliwosei generatora nalety przeprowadzid w 
aast^uj^ey sposdb: 

— ustawid od potencdometru R1-R2 tak, aby rezystancja pomi^dzy jefi^ 
Bttwakien 1 ponktem pok%czenia rezystora R3 s konden^torem Cl 2 
wynioska 1,7 kOhm ^3^, 

«» ustawld pokr^tko przestrajaj^e cz^stotliwodd na cyfk^ 10* V 

• pok^zyd ze sob(| skalQ i os potenejometra przez dokr^eenie wkr^4^« 
-* wkiicsyd na zaelski wyjdeiowe ez^stodelcmiers, 

•* nstawid potene jcmetr B4 tak, aby ca^stotliwosd zxBlerzona wynosik^ 
10 kSz* 

Gdjby zasska konieeznosd korekejl na sakt^sie najwytsz^ /xIOOIc/ 
koreke]^ przexnrowadzld trymerea Ctt 1 potencjoaetrem 
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